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Hematology Unit 
Ref. range 
Complete Blood Count (CBC) 
Haemoglobin 11.5 gm/dl 114.5 15.5 
Haematocrit 34.5 % 35 45 
Red Cells Count 4.6 Million/cemm 4 5.2 
Red Cells Indices 
MCV T/ fL 7f 95 
MCH 25 pg 25 33 
MCHC 33.5 gm/dl 31 37 
% 
Total Leucocytic Count 4.5 Thousand/cmm 5 13 
Differential Count 
Basophils 0 % 0 100 
Eosinophils 2 % 100 1000 
Staff 0 % O 500 
Segmented 45 % 2000 8000 
Lymphocytes 90 % 1000 5000 
Monocytes 3 % 200 1000 
Others 
Platelets Count 350 Thousand/cmm 180 400 
RDW 12 % 11. «+14 
Comments : 
Normal Hb. level, RBCs and platelets 
Mild leucopenia M MV 
casnala 514 p pit) 


CBA oped pon gL 4 9 
total jit yl Fp 





Call 19232 


Certified 


www.saridarlab.com "eas; Rsspox maa ar aes EQAS-BIORAD VAYYY «Meal! Aone 





